Đánh giá Schengen 90/180 Counter 2026
Ứng dụng đếm ngày miễn phí trên iPhone cho quy tắc Schengen 90/180: bản đồ nhiệt cửa sổ trượt, trình lập kế hoạch Ghost Trip, 44 ngôn ngữ, không cần tài khoản.
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Schengen 90/180 Counter là ứng dụng iPhone miễn phí, hoạt động ngoại tuyến, dành cho khách du lịch từ ngoài Liên minh châu Âu, theo dõi xem bạn đã dùng bao nhiêu trong số 90 ngày được phép trong bất kỳ giai đoạn trượt 180 ngày nào ở khu vực Schengen. Phiên bản 1.0 ra mắt ngày 11 tháng 6 năm 2026, chiếm 23 MB và có 44 ngôn ngữ.
Công khai: AppStoryo do chính xưởng phát triển Schengen 90/180 Counter vận hành. Phần so sánh bên dưới dựa trên những tiêu chí ai cũng kiểm chứng được và nêu tên những lựa chọn thay thế có thật.
Schengen 90/180 Counter thật ra làm được gì?
Schengen 90/180 Counter là một quyển sổ ngày có gắn thêm trình lập kế hoạch. Phiên bản 1.0 ra ngày 11 tháng 6 năm 2026, chiếm 23 MB, cần iOS 13.0 trở lên và được niêm yết bằng 44 ngôn ngữ trên App Store trong hạng mục Du lịch. Bạn ghi lại từng chuyến đi và ứng dụng vẽ cửa sổ trượt thành bản đồ nhiệt trên lịch, kèm số ngày còn lại. Trình lập kế hoạch tên Ghost Trip mô phỏng một chuyến lưu trú chưa diễn ra và đề xuất ngày khác nếu chuyến đó không vừa. Những chuyến đi cũ có thể được dựng lại từ dữ liệu đi kèm ảnh trong thư viện của bạn, hoặc từ bản quét bằng máy ảnh các thẻ lên máy bay và dấu hộ chiếu, cả hai đều được xử lý ngay trên thiết bị. Ngoài Schengen, ứng dụng còn theo dõi hạn mức của Anh sau Brexit, giấy ESTA của Hoa Kỳ, phép đếm thuế 183 ngày và những quy tắc do bạn tự đặt. Có tiện ích, khung hiển thị trên màn hình khóa và Apple Watch, hoạt động trực tiếp, nhập lịch, xuất PDF và CSV, cùng tùy chọn đồng bộ iCloud mã hóa đầu cuối. Ứng dụng chạy ngoại tuyến, không cần tài khoản và không thu thập số liệu. Schengen 90/180 Counter miễn phí trên App Store.
Quy tắc 90/180 thật ra nói gì?
Nó nói ít hơn những gì phần lớn blog du lịch ngụ ý, và chính câu chữ chính xác mới quyết định mọi thứ. Điều 6 khoản 1 của Quy định (EU) 2016/399, tức Bộ luật Biên giới Schengen, cho phép lưu trú không quá 90 ngày trong bất kỳ giai đoạn 180 ngày nào, nghĩa là phải xét giai đoạn 180 ngày trước mỗi ngày lưu trú. Khoản 2 của cùng điều ấy giải quyết hai câu hỏi mà khách du lịch tranh luận nhiều nhất: ngày nhập cảnh được tính là ngày lưu trú đầu tiên và ngày xuất cảnh là ngày cuối, nên một chuyến đi ngắn từ thứ Sáu đến Chủ nhật tốn ba ngày chứ không phải một; còn những khoảng thời gian được phép theo giấy phép cư trú hay thị thực dài hạn thì không được tính vào. Khu vực áp dụng quy tắc này hiện gồm 29 quốc gia: 25 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cùng Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein, sau khi Bulgaria và Romania tham gia ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Cửa sổ trượt 180 ngày thật ra hoạt động thế nào?
Nó không bao giờ đặt lại vào một ngày cố định, và đó là điều bị hiểu sai nhiều nhất. Vì luật nhìn lại 180 ngày tính từ mỗi ngày lưu trú, câu trả lời thay đổi mỗi buổi sáng. Hãy dùng 90 ngày từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 3, và sang tháng Bảy bạn không bắt đầu lại từ trang trắng: bạn lấy lại từng ngày một, khi những ngày cũ rơi ra ở phía sau cửa sổ. Schengen 90/180 Counter vẽ điều đó thành một thanh di chuyển thay cho đồng hồ đếm ngược, và từ phần Cài đặt dẫn tới công cụ tính lưu trú ngắn hạn của chính Ủy ban châu Âu, để bạn nhập cùng những ngày ấy hai lần. Việc này đáng làm trước mỗi chuyến bay: ứng dụng chỉ là định hướng, còn công cụ của Ủy ban là bản tham chiếu.
Ngày 10 tháng 4 năm 2026 ở biên giới có gì thay đổi?
Việc đếm bằng tay vừa khó hơn lại vừa dễ hơn cùng lúc. Hệ thống Nhập/Xuất cảnh của Liên minh châu Âu bắt đầu hoạt động ngày 12 tháng 10 năm 2025 với lộ trình triển khai từng bước tại 29 quốc gia châu Âu và vận hành đầy đủ từ ngày 10 tháng 4 năm 2026, thay con dấu mực bằng bản ghi sinh trắc học cho mỗi lần qua biên giới ngoài. Khó hơn, vì không còn trang dấu nào để cộng lại. Dễ hơn, vì nhà chức trách nay giữ một bản ghi chính xác, nên một con số phỏng đoán trái với nó tự thân đã là vấn đề. ETIAS là bước tiếp theo: hệ thống này được chờ đợi trong quý cuối năm 2026 và sẽ bắt buộc với công dân của 59 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực khi vào 30 quốc gia châu Âu. Ứng dụng có phần tổng quan về cả hai, và thẳng thắn về vị trí của chính nó:
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
Câu đó lấy từ phần mô tả tiếng Anh của chính ứng dụng trên App Store, và đó là cách đặt vấn đề đúng. Hãy cài Schengen 90/180 Counter như một trợ thủ lập kế hoạch, không phải như một phán quyết.
Bạn nên dùng công cụ tính Schengen nào?
Bốn ứng dụng iPhone miễn phí, tất cả đều được kiểm tra trên App Store ngày 13 tháng 10 năm 2026.
Chọn Schengen Simple nếu bạn muốn lựa chọn được thử thách nhiều nhất
	Roycroft Labs Ltd, miễn phí, phiên bản 4.2.2, cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 10 năm 2026.
	4,8 sao từ 364 lượt đánh giá — bề dày công khai lớn nhất trong bốn ứng dụng, và là lý do để chọn nó nếu bạn tin đám đông hơn tin nhật ký thay đổi.
	Nó làm phần Schengen và gần như không làm gì khác, đúng là điều cần thiết khi Schengen là tất cả những gì bạn cần.

Chọn Schengen Calculator 90/180 nếu bạn muốn lịch sử phiên bản dài nhất
	Vitaliy Golubenko, miễn phí, phiên bản 6.6.1, cập nhật lần cuối ngày 12 tháng 10 năm 2026 — mới nhất trong nhóm này.
	4,5 sao từ 187 lượt đánh giá, và một số phiên bản đã đi qua sáu chu kỳ lớn.

Chọn 180 Days: Schengen Calculator nếu bạn muốn điểm trung bình cao nhất
	Splinterware Ltd, miễn phí, phiên bản 1.32, cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 4 năm 2026.
	4,9 sao từ 111 lượt đánh giá, mức trung bình tốt nhất ở đây, dù ngày tháng Tư ấy là cũ nhất trong bốn ứng dụng.

Chọn Schengen 90/180 Counter nếu một ứng dụng phải bao quát hơn cả Schengen
	Miễn phí, phiên bản 1.0, phát hành ngày 11 tháng 6 năm 2026, 44 ngôn ngữ trên App Store.
	Bên cạnh cửa sổ Schengen, nó theo dõi Anh, giấy ESTA của Hoa Kỳ, phép đếm thuế 183 ngày và những quy tắc bạn tự đặt, dựng lại các chuyến đi cũ từ dữ liệu ảnh ngay trên thiết bị, và xuất PDF cùng CSV cho người tư vấn.
	Nó chưa có lượt đánh giá nào. Nếu bề dày công khai quan trọng với bạn hơn độ bao quát, hôm nay một trong ba ứng dụng trên là lựa chọn an toàn hơn.

Khi nào Schengen 90/180 Counter là công cụ sai?
Trong bốn trường hợp. Nếu bạn dùng Android thì không có bản nào: ứng dụng chỉ dành cho iPhone, và danh sách của xưởng trên Google Play có 28 gói khi được đọc ngày 13 tháng 10 năm 2026, không gói nào là ứng dụng này. Nếu bạn muốn bằng chứng rằng một ứng dụng đếm ngày đã tính đúng cho người khác, phiên bản 1.0 không có lượt đánh giá nào, trong khi ba ứng dụng trên cộng lại có 662. Nếu bạn cần một con số đứng vững khi tranh chấp, không ứng dụng nào đủ tư cách: bản ghi của Hệ thống Nhập/Xuất cảnh do cơ quan biên giới giữ mới là bản có giá trị. Và nếu số ngày của bạn đến từ giấy phép cư trú hay thị thực dài hạn, Điều 6 khoản 2 để chúng hoàn toàn ngoài phép đếm 90/180, nên bất kỳ công cụ nào chỉ cộng số ngày ở trong nước đều sẽ dẫn bạn đi lệch, trừ khi chính bạn trừ chúng ra. Hãy xem trang trên App Store trước khi quyết định.
Schengen 90/180 Counter — khách du lịch còn hỏi gì nữa?
Cửa sổ 180 ngày có đặt lại vào đầu năm không?
Không. Cửa sổ là trượt, không theo lịch: Điều 6 khoản 1 buộc phải xét 180 ngày ngay trước mỗi ngày lưu trú. Không có việc đặt lại vào ngày 1 tháng 1 và cũng không có trang trắng mỗi sáu tháng. Hạn mức trở lại dần dần, khi những ngày cũ rơi ra ở phía sau cửa sổ.
Ngày tôi đến và ngày tôi đi có tính cả hai không?
Có, cả hai. Điều 6 khoản 2 lấy ngày nhập cảnh làm ngày lưu trú đầu tiên và ngày xuất cảnh làm ngày cuối. Một chuyến đi thành phố từ thứ Sáu đến Chủ nhật vì thế tốn ba trong số 90 ngày của bạn, chứ không phải một. Đây chính là chi tiết thường khiến phép tính ghi bằng tay ra kết quả thiếu.
Quy tắc này áp dụng cho bao nhiêu quốc gia?
Hai mươi chín. Ủy ban châu Âu liệt kê khu vực Schengen gồm 25 quốc gia thành viên Liên minh cùng Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein, sau khi Bulgaria và Romania tham gia ngày 1 tháng 1 năm 2025. ETIAS sẽ áp dụng cho 30 quốc gia châu Âu, nên hai danh sách khác nhau và một công cụ nên nói rõ nó đang đếm danh sách nào.
Schengen 90/180 Counter có miễn phí không?
Có. App Store cung cấp nó không mất tiền: phiên bản 1.0, 23 MB, iOS 13.0 trở lên, 44 ngôn ngữ. Không có tài khoản, không đăng nhập và không thu thập số liệu, và trang niêm yết nói rằng ứng dụng chạy ngoại tuyến và dữ liệu của bạn ở lại trên thiết bị, trừ khi bạn bật đồng bộ iCloud mã hóa đầu cuối.
Có bản cho Android không?
Hiện thời không có. Ứng dụng chỉ dành cho iPhone. Danh sách nhà phát triển của xưởng trên Google Play được đọc ngày 13 tháng 10 năm 2026 và có 28 gói, không gói nào là ứng dụng này, nên người dùng Android cần một công cụ khác. Bài này không dẫn tới trang Play nào, bởi không có trang nào để dẫn.
Ứng dụng có chứng minh được với nhân viên biên giới rằng tôi tuân thủ không?
Không, và nó cũng không tự nhận như vậy. Từ khi Hệ thống Nhập/Xuất cảnh vận hành đầy đủ ngày 10 tháng 4 năm 2026, bản ghi có giá trị về các lần bạn qua biên giới là bản ghi sinh trắc học lưu tại biên giới. Chính phần mô tả của ứng dụng nói rằng quyết định cuối cùng về việc nhập cảnh luôn thuộc cơ quan biên giới của nước bạn tới.
Làm sao nó biết những chuyến đi tôi chưa từng ghi lại?
Nó có thể dựng lại chúng từ dữ liệu đi kèm những tấm ảnh trong thư viện của bạn, hoặc từ bản quét bằng máy ảnh các thẻ lên máy bay và dấu hộ chiếu. Cả hai đều chạy trên thiết bị. Việc đó lấp những khoảng trống trong lịch sử đi lại cũ, nhưng là suy luận rút ra từ ảnh của chính bạn, nên vẫn cần kiểm lại ngày tháng.
Trình lập kế hoạch Ghost Trip làm gì?
Nó mô phỏng một chuyến đi bạn chưa thực hiện. Bạn nhập những ngày dự kiến và ứng dụng cho biết chuyến lưu trú ấy có vừa với số ngày còn lại trong cửa sổ trượt liên quan hay không, rồi đề xuất ngày khác khi không vừa. Đó là con số phỏng đoán dựng từ những chuyến bạn đã nhập, chưa bao giờ là bảo đảm được nhập cảnh.
Nó có xử lý gì khác ngoài Schengen không?
Có. Trang niêm yết nêu nước Anh sau Brexit, giấy ESTA của Hoa Kỳ, phép đếm cư trú thuế 183 ngày và những quy tắc do người dùng đặt, bên cạnh cửa sổ Schengen. Phép thử của Hoa Kỳ khắt khe hơn phép đếm đơn giản: cơ quan thuế đòi 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày có trọng số trải qua ba năm.
Tôi có nên tiếp tục dùng công cụ tính chính thức của Liên minh châu Âu không?
Có, trước bất cứ việc gì quan trọng. Hãy nhập cùng những ngày ấy vào công cụ tính lưu trú ngắn hạn của Ủy ban châu Âu rồi so sánh. Nếu hai kết quả lệch nhau, hãy tin kết quả của Ủy ban và tìm hiểu vì sao ứng dụng chệch đi: thường là một chuyến đi nhập sai ngày, hoặc một chuyến lưu trú mà Điều 6 khoản 2 lẽ ra phải loại ra.
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